


PHILLIPS 


bun • 204 JUL 20 . 1902 1M34! 22 

STORT 


gz 



RUN* 20 4 


JUL 28. 1992 17134:22 

SAMPLE* 23 


R T 

AREA 

TYPE 

WIDTH 

AREA S* 

6.229 

419 

vv 

. 650 

,50456 

6.308 

5189 

VV 

.066 

6.24789 

8.831 

6 39 

Bv 

.06 9 

.76940 

9.038 

898 

VV 

. 104 

1 .08125 

10.228 

7 86 3 

PB 

. 060 

9.46756 

10.770 

278 

Pv 

. 043 

.33473 

10.869 

67766 

VB 

.060 

81.59466 


TOT ft l AREA* 63052 
MUl FACTOR*1.0000E*60 


s 


typical NICOTINE separation; ets sample 


66 . 

Source: https://www.industrydocuments.ubsf.edu/docs/xzlmOOOO 
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